یں 


1 ۱ 
او ل سی 1۳ ٠‏ 27 ۳ _ نے ک ۔ ق 
موی و هو دچجچجھ نے و 


۔- توف 


ہت کے کے وہر ۔ ha‏ 
۶ سک رسیم یت جح ضز ستیگ نله سے بے 
ا را 


7 سرس ہے 


۱ رت 220‪بپپَ۹, AEN‏ 
٠١‏ پو ی ر م کچ کا ر 6ھ .: 2 -. بب ب وید 


۳ 2 


